Adapter between Amplifier Microphones and 2.5 mm 
Mic Inputs 


Mic Audio o 
Mic Ground 
PTT-TX 


2.5 mm Mono Plug 
2.2 k Ohms 


PTT-RX © PTT RX wire not connected 


